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STÈLES DU NOUVEL EMPIRE. 



34001. Stèle cintrée du roi ' ( — (TIP J - — Calcaire. — Haut, a m. 36 c., 

larg. î m. o5 cent. — Karnak, 1902 , face sud du VIII e pylône (pl. I). 



Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes et des deux uræus 

pendantes. i O 

Entre ces deux uræus, verticalement : (» — >) * * 



Sous l’aile gauche, l’inscription suivante horizontalement : (» — u 

m ® 1 " Q Q 

Sous l’aile droite, la même inscription tournée en sens inverse — *). "’* lr 

Un texte de 33 lignes horizontales (» — >); hauteur de chaque ligne o m. 06 cent. : 

Vs*L!*i î £2i2“li§â2 
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C’est le signe mais il est très abîmé; le cachet et les liens ont disparu dans l’usure de la pierre. Cela 

est arrivé très souvent pour ce signe dans toute l’inscription. 

CataL du Musée , n° 34ooi. 
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